FILIP NAŁĘCZ WEYNSKI 


inzynier górniczy 


przeżywszy lat 43, po długiej, a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 6-go października 1927 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 10-go b. m. o godzinie 

10-tej rano w kaplicy cmentarnej, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu rodzinnego, na które-to 

smutne obrzędy stroskana matka i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 
i Znajomych. 


Zakład pogrzebowy „Concordia* Jana Wolnego 
w Krakowie plac Szezepański L 2 DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


